Kerala Gazette No. 33 dated 17th August 2010 . 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICES 


No, DB4/ 4320 /2009 . 


| 29th July 2010 . 


The tender for pre - qualification and execution of the 
following work is invited from financially sound and well 
experienced Registered ‘ A ’ Class Contractors/Firms of 
Kerala Public Works /Irrigation Department who have 
successfully completed at least one similar work costing 
more than 40 % ( Forty percentage ) of the estimate PAC of 
the work during the last five years . The application for 
tender schedule should supported by certificate of prior 
experience in the work as mentioned above obtained from 
the agreement authority and tender schedule will be issued 
only to those who satisfy this condition . Necessary 
certificate in this effect shall be produced from the 
officers concerned not below the Rank of Executive 
Engineer . Tenders should be submitted so as to reach the 
undersigned on or before the date and time prescribed for 
work as below by Registered Post/Speed Post. The receipt 
in Form T . R . 5 towards the purchase of tender schedule 
should be enclosed along with the tender documents. 

Tender No. - P. Q . 7/SESC /2010 -11. 

Name of Work — Construction of a Bridge of 
Onnampalam connecting Kadakkavoor and Varkala 
(Balance work ). 

Estimate P.A . C . - Rs. 240 Lakh . 

Nature of work — Bridge proper approach road 
( Balance work). 

E . M.D - Rs. 50 , 000. 
Cost of tender documents - Rs. 25,000 + 4 % VAT. 

Date and time of sale of tender documents 
8 -9 - 2010 to 9 -9 - 2010 upto 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 15- 9 - 2010 
upto 4 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 15 -9 - 2010 
upto 4 .30 p . m . 

Time of completion — 12 months. 

All the conditions prevailing in this department 
regarding tender pre - qualification are applicable to this 
tender also . Further details, if required can be had from 
this office during working hours. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും 
വിഭാഗം, ദക്ഷിണ മേഖല , തിരുവനന്തപുരം ചുവടെ ചേർത്തി 
രിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയു 
ള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 40 %- ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള 
സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി ( ഒറ്റപ്പണി) കഴിഞ്ഞ 
അ ഞ്ചു വർ ഷ ത്തി നകം ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ളവരു മായ 
“ എ ക്ലാസ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു 
നട ത്തു ന്ന തി നു മുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകംമുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖാന്തിരം 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ടെണ്ടർ പ്രമാണം വാങ്ങുമ്പോൾ 
ലഭിക്കുന്ന ഫോറം ടി . ആർ. 5 പ്രകാരമുള്ള രസീത് ടെണ്ടറി 
നോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പണിയുടെ 
40 % - ൽ കുറ യാ ത്തതും സമാന സ്വഭാ വ മു ള്ള തു മാ യ 
പണികൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാ സ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ 25,000 രൂപയും നികുതിയും അടച്ച്അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുൻപരിചയം സംബന്ധിച്ച് 
എ ഗി മെന്റ് അ ധി കാ രി ക ളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൂടി 
ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ട റു കൾ നിശ്ച യി ക്ക പ്പെട്ട തീയ തിക്കും 
സമയത്തിനും മുൻപായി രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിലോ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റിലോ ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . കൊറി യ ർ സർവ്വീസ് 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
- ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു . 7 /എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2010 -11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - കടയ്ക്കാവൂരിനേയും വർക്കലയേയും 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാംപാലത്ത് ഒരു പാലം പണിചെയ്യുന്നതിന് 
( ബാക്കി പണികൾ). 


അടങ്കൽ തുക - രൂപ 240 ലക്ഷം. 

പണിയുടെ വിശദാം ശ ങ്ങൾ - പാല ത്തിന്റെ ബാക്കി 
പണികളും അപ്രോച്ച് റോഡും. 

നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 25,000 + വി . നി . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
8 -9 -2010 മുതൽ9- 9- 2010 , 3 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9 - 2010 , 4 മണിവരെ. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 15 - 9 - 2010 , 
4 . 30 മണി. 


കാലാവധി - 12 മാസം. 


പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരി ഗ ണ ന 
-യ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


No. DB4/2574/ 2010. 


30th July 2010. 


The tender for pre- qualification and execution of the 
following work is invited from financially sound and well 
experienced Registered ‘ A ’ Class Contractors/Firms of 
Kerala Public Works/Irrigation Department who have 
successfully completed at least one similar work costing 
more than 40 % ( Forty percentage ) of the estimate PAC of 
the work during the last five years . The application for 
tender schedule should supported by certificate of prior 
experience in the work as mentioned above obtained from 
agreement authority and tender schedule will be issued 
only to those who satisfy this condition . Necessary 
certificate in this effect shall be produced from the 
officers concerned not below the Rank of Executive 
Engineer. Tenders should be submitted so as to reach the 
undersigned on or before date and time prescribed for 
work as below by Registered Post/Speed Post. The receipt 
in Form T . R . 5 towards the purchase of tender schedule 
should be enclosed along with the tender documents. 

Tender No. — P. Q . 6 /SESC /2010 - 11. 

Name of Work - Budget work 2010 -11 - Improvements 
to Ayiroor-Post Office -Oonninmoodu Mylavila Road 
ch . 0 /00 to 4/200 km. 


പ്രസ്തുത പണിയുടെ 40 %- ൽ കുറയാത്തതും സമാന സ്വഭാവ 
മുള്ളതുമായ പണികൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ 25,000 രൂപയും നികുതിയും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ പേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മു ൻ പ രി ചയം 
സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി 
ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തീയതിയും സമയ 
ത്തിനും മുമ്പായി രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിലോ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റിലോ ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . കൊറി യർ സർവ്വീസ് 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . കൃ . 6/എസ്. ഇ . എസ്. സി . 
2010 - 11. 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- അയിരൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്- 
ഊന്നിൻമൂട് മൈലവിള റോഡ് ചെ . 0/ 00 മുതൽ 4/ 200 കി. മീ . 
വരെയുള്ള റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന്. 

അടങ്കൽത്തുക - രൂപ 201.25 ലക്ഷം. 

പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ - റോഡ്, ഓട നിർമ്മാണം 
എന്നിവ . 


നിരതദ്രവ്യം 


രൂപ 50,000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 25,000 + വി . നി . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
13 - 9 - 2010 മുതൽ 14 - 9 - 2010 , 3 മണിവരെ. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 9 - 2010 , 4 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 20 - 9- 2010 , 
4. 30 മണി. 


കാലാവധി 6 മാസം. 


Estimate P. A . C . - Rs . 201.25 Lakh . 
Nature of Work — Road work , drain etc . 
E. M.D -Rs. 50 ,000. 
Cost of tender documents — Rs. 25 ,000 + VAT . 

Date and time of sale of tender documents 
13-9 -2010 to 14 -9- 2010 upto 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender — 20 -9 -2010 
upto 4 p . m . 

Date and time of opening of tender — 20 -9 -2010, 4.30 p. m . 
Time of completion — 6 months. 

All the conditions prevailing in this department 
regarding tender pre -qualification are applicable to this 
tender also . Further details , if required can be had from 
this office during working hours. 


പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണ ന 
യ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


- No. DB10 -1447/2010 . 


4th August 2010. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും 
വിഭാഗം, ദക്ഷിണ മേഖ ല , തിരു വ ന ന്ത പുരം ചുവടെ 
ചേർ ത്തി രി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരും 
സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 40 % - ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
( ഒറ്റപ്പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ചെയ്തുതീർത്തി 
ട്ടുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ / സ്ഥാപനങ്ങൾഎന്നിവരിൽ 
നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും പവൃ ത്തി 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
മുഖാ ന്തിരം ക്ഷണിച്ചു കൊ ളളുന്നു . ടെണ്ടർ പ്രമാണം 
വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഫോറം ടി. ആർ. 5 പ്രകാരമുള്ള 
രസീത് ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 


The tender for pre- qualification and execution of the 
following work is invited from financially sound and well 
experienced Registered ‘ A ’ Class Contractors/ Firms of 
Kerala Public Works /Irrigation Department who have 
successfully completed at least one similar work costing 
more than 40 % (Forty percentage) of the estimate PAC of 
work during the last five years. The application for tender 
schedule should supported by certificate of prior experience 
in work as mentioned above obtained from agreement 
authority and tender schedule will be issued only to those 
who satisfy this condition . Necessary certificate in this 
effect shall be produced from the officers concerned not 
below the rank of Executive Engineer. Tenders should be 
submitted so as to reach the undersigned on or before 
date and time prescribed for each work as below by 


Registered Post /Speed Post . The receipt in Form T. R . 5. 
towards the purchase of tender schedule should be 
enclosed along the tender documents . 

Tender No. - P. Q . 10 / SESC/ 2010 - 11 . 

Name of work — Improvements to Parakkulam 
Ennacherrykadavu - Thrickodamangalam -Chakkanchira 
Thottakkad road 0 /00 to 7/ 100 km . 

Estimate P. A . C . - - Rs. 300 lakh. 

Nature of Work - Construction of Bore culvert , drain , 
Retaining wall and improvements. 
| E . M. D . - Rs. 50,000. 

Cost of tender documents - Rs. 25,000 + 4 % VAT . 

Date and time of sale of tender documents 
16 -9-2010 to 17-9- 2010 up to 3 p. m . 

| Last date and time of receipt of tender - 23 - 9- 2010 
up to 4 p . m . 

Date and time of opening of tender - 23 -9 -2010 , 4.30 p . m . 
Time of completion — 12 months. 

All the conditions prevailing in this department 
regarding tender pre- qualification are applicable to this 
tender also . Further details , if required can be had from 
this office during working hours. 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ കോട്ടയം 
പാറക്കുളം ഏനാച്ചേരിക്കടവ്-തൃക്കോതമംഗലം ചക്കൻചിറ 
തോട്ടക്കാട് റോഡ് കി . മീ . 0 / 00 മുതൽ 7 / 100 കി . മീ . വരെ 
അഭിവൃത്തിപ്പെടുത്തൽ. 

അടങ്കൽതുക - രൂപ 300 ലക്ഷം. 

പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പെട്ടി കലുങ്ക് നിർമ്മാണം, 
ഓടയും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും പണിത് റോഡ് അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തൽ. 

നിരതദ്രവ്യം -- രൂപ 50 ,000. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
16 - 9 -2010 മുതൽ 17 - 9 -2010 , 3 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
- സമയവും 23 - 9 - 2010 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 23 - 9 - 2010 , 
4 . 30 മണി. 


കാലാവധി - 12 മാസം. 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാ സ് പരിഗണ ന 
യ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the Superintending 
Engineer, Roads and Bridges, 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Superintending Engineer 
(For and on behalf of the 
- Governor of Kerala ). 


TENDER NOTICES 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും 
വിഭാഗം, ദക്ഷിണ മേഖല , തിരുവനന്ത പുരം സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ ചുവടെ ചേർ ത്തി രി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 
പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരും ഈ 
പ്രവൃത്തിയുടെ 40 %- ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ 
ഏതെ ങ്കിലും ഒരു പണി ( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു 
വർഷത്തിനകം ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് 
കരാറുകാർ / സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖാന്തിരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ടെണ്ടർ പ്രമാണം വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഫോറം ടി. ആർ. 5 
പ്രകാരമുള്ളരസീത് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പംഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. 
പസ്തത പണിയുടെ 40 % - ൽ കുറ യാ ത്തതും സമാ ന 
സ്വഭാവമുള്ളതുമായ പണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ 25,000 രൂപയും നികുതിയും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മു ൻ പ രി ചയം 
സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി 
ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 
പൂ രി പ്പിച്ച ടെണ്ട റു കൾ നിശ്ച യി ക്ക പ്പെട്ട തീയ തിക്കും 
സമയത്തിനും മുമ്പായി രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിലോ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റിലോ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസ് സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . കൃ . 10 / എസ്. ഇ . എസ്. സി . 


(1 ) 
No. DB11 - 2607/2010 . 

| 26th July 2010 . 
The tenders are invited by the undersigned for the 
following work on behalf of the Governor of Kerala from 
Registered Contractors of Public Works Department. The 
receipt of tender schedule should be attached with the 
tender documents . The opening of tender is fixed at 
4 .30 p . m . on the same day of receipt of tender. 

Tender No. - 39/ SESC/2009- 10 . 

Name of work — Improvements to Koottickal-Kavali 
Plapplly Yendayar road km . 0/00 to 1/250 . 

Estimate Amount - Rs. 100 Lakh. 
E . M. D - Rs. 50,000 . 
Cost of tender form - Rs. 15,000 + 4 % VAT. 

Date and time of issue of tender schedule 
2 -9-2010 to 3 -9-2010 up to 3 p. m. 

| Last date and time of receipt of tender - 7 - 9- 2010 
| up to 4 p . m . 

Classification of Contractor - " A Class. 
Period of completion — 6 months. 

All the conditions in this department are applicable 
to this tender also . 


2010 - 11. 


(1 ) 


( 2 ) 


4 


11,500 + 

VAT 


ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ( നിരത്തുകളും 
പാലങ്ങളും വിഭാഗം), കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതാഴെ പറയുന്ന 
പണിക്ക് വകു പ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുളള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽ വഴി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
തപാലിൽഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാ 
യിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനൊപ്പം ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ 
രസീത് കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 39 /എസ്. ഇ .എസ്. സി./2010 - 11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം - 
കൂട്ടിയ്ക്കൽ- കാവാലി പ്ലാപ്പള്ളിഎണ്ടയാർ റോഡ്പുനരുദ്ധാരണം 
ചെയിനേജ് 0/ 00 മുതൽ 1/ 250 കി . മീ . വരെ 


43 / SESC/2010 - 11 - Improvements to 
- Narikkal Industrial road ch . 0 / 00 

to 2 /300 km. - Rs. 57 lakh 
- 44/ SESC/ 2010- 11 - Construction of 
retaining wall in Sivagiri-Sivagiri 
H . S . road in front of Sivagiri mutt 
Rs. 69 lakh 
45 /SESC /2010 - 11 — Improvements to 
Kovoor- Enaruvila road ch . 0 /00 to 
2/ 00 km - Rs. 45 lakh 


13 , 800 + 

VAT 


9,000 + 
VAT 


അടങ്കൽ തുക രൂപ് 100 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000 . 

ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 15, 000 + 4 % 
മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൊടു ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 9- 2010 മുതൽ 3 - 9 - 2010 , 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും -- 7- 9- 2010, വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് -" എ ക്ലാസ്. 
പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


EMD - Rs. 50, 000 each. 

Date and time of issue of tender schedule 
2 - 9- 2010 to 3 - 9 - 2010 for Sl . Nos. 1, 2 , 3 and 8 - 9 - 2010 to 
9 -9- 2010 for Sl . Nos. 4, 5, 6, 

Last date and time of receipt of tender — 7 - 9 -2010 , 
4 p . m . for Sl. Nos. 1 to 3 and 15 - 9 - 2010 , 4 p . m . for 
others. 

Classification of Contractor — ‘ A ’ & ‘ B ’ Class only for 
Sl . No . 6 and " A Class for all others . 

Period of completion — 6 months. 

All the conditions in this department are applicable 
to this tender also . 


No. DB4- 2576/2010. 

28th July 2010. 
The tenders are invited by the undersigned for the 
following works on behalf of the Governor of Kerala from 
Registered Contractors of Public Works Department. The 
receipt of tender schedule should be attached with the 
tender documents. The opening of tender is fixed at 
4 . 30 p . m . on the same day of receipt of tender. Tenders 
by courier services will not be accepted . 


- ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ( നിരത്തുകളും 
പാലങ്ങളും വിഭാഗം), കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതാഴെ 
പറയുന്ന പണികൾക്ക് വകു പ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുളള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനൊപ്പം 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ രസീത് കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേദിവസം 4 . 30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് 
തപാലിലോ അതിവേഗ തപാലിലോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൊറിയർ മുഖേനയുള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


SL. 


Tender Number and Name of 
Work with Estimate Amount 


No. 


Cost of 

tender 
form ( Rs.) 

(3 ) 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2) 


ഫോറത്തിന്റെ 

വില് 
(രൂപ) 


(1) 


- (2) 


- (1) 


( 3 ) 


ബഡ്ജറ്റ് പണികൾ 2010 -11 


25, 000 + 

VAT 


25,000 + 
വാറ്റ് 4 % 


Budget work 2010-11 
40 /SESC /2010 - 11 — Improvements to 
Thenguvila - Chavacode Kodampattukonam 
Road ch. 0/ 00 to 4/200 km.(BM & AC) - 
Rs. 195 lakh 
41 /SESC/ 2010 - 11 - Improvements to 
Edava Ayroor road ch . 0 / 00 to 
4/00 km . (BM & AC) - Rs. 195 lakh 
42 / SESC /2010 - 11 - Improvements to 
Punnamudu - Janardhanapuram road 
ch . 0 / 00 to 2/ 100 km. - Rs. 69 lakh 


2 


25,000 + 

VAT 


40 /എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2010-1 - തെങ്ങുവിള 
ചാവർകോട്- കടമ്പാട്ടുകോണം ചെ . 
0/ 00 മുതൽ 4 / 200 കി . മീ . വരെ - 
- രൂപ് 195 ലക്ഷം 
41 /എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2010 -11 - ഇടവ 
അയിരൂർ റോഡ് ചെ . 0/ 00 മുതൽ 
4/ 00 കി . മീ . വരെ രൂപ 195 ലക്ഷം 
42/എസ്. ഇ .എസ്. സി ./2010 - 11 - പുന്നമൂട് 
ജനാർദ്ദനപുരം ചെ . 0/ 00 മുതൽ 2 /100 
കി . മീ . വരെ- രൂപ 69 ലക്ഷം. 


3 


3 


- 13, 800 + 


13,800 + 
VAT 


വാറ്റ് 4 % 


(3) 


(1) 


- (3 ) 


4 


18, 800 + 

VAT 


11,500 + 


വാറ്റ് 


43 / എസ്. ഇ .എസ്. സി./2010 -1 - നരിക്കൽ 
മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോഡ് ചെ . 
0 /00 മുതൽ 2/ 300 കി . മീ . വരെ 
രൂപ 57 .50 ലക്ഷം. 
44 /എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2010 -1 - ശിവഗിരി 
ശിവഗിരി ഹൈസ്കൂൾ റോഡിൽ 
സംരക്ഷണഭിത്തി കെട്ടുന്നതിന് 
രൂപ 69 ലക്ഷം 
- 45 എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2010 - 11 - കോവൂർ 
ഏഞാറുവിള റോഡ് 0/ 00 മുതൽ 
2/ 00 കി. മീ . വരെ - രൂപ 45 ലക്ഷം 


51 / SESC/ 2010 -11 - D . Improvements 
to Alumkadavu - Padmanabhan Jetty 
Road Ch. 0/0 to 4/300 --Rs. 125 lakh 
52 / SESC/ 2010 -11 - Do. Improvements 
and to providing 20mm chipping carpet 
to vallikavu -Alumpeedika 6 ,800 + Ch . 
0/ 0 to 2 / 00 K . m : - - Rs. 45 lakh 
53 / SESC /2010 -11 - Do . Improvements 
to road Payyakavu - Thannimoodu at 
Ch. 0 /0 to 1/300 and Karatteekadavu 
road at Ch. 0/ 0 to 1 /150 - Rs. 50 lakhs 


VAT 


13 ,800 + 
വാറ്റ് 


9, 000 + 
വാറ്റ് 


7,500 + 
VAT 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000 വീതം. 

ദ ർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൊടു ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ 2 - 9 - 2010 മുതൽ 
3 - 9 - 2010 , 3 മണിവരെ, കനമ്പർ 4 മുതൽ 6 വരെ 8 - 9 - 2010 
മുതൽ 9 - 9 - 2010 , 3 മണി വരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ 7- 9- 2010, 4 മണിവരെ, 
ക്രമനമ്പർ 4 മുതൽ 6 വരെ 15- 9 - 2010 , 4 മണിവരെ. 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് ക്രമനമ്പർ 6 - ന് " എ & ബി 
ക്ലാസ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " എ ക്ലാസ്. 

പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


EMDRs. 50 ,000 each . 

Date and time of issue of tender schedule 
2 - 9 - 2010 to 3 - 9 - 2010 upto 3 p . m . for Sl. Nos. 1 to 3 and 
7- 9 -2010 to 8 -9 -2010 upto 3 p. m . for Sl. Nos. 4 to 6. 

| Last date and time of receipt of tender - 7 - 9 - 2010 
upto 4 p . m . for Sl. Nos. 1 to 3 and 14 - 9 - 2010 4 p . m . for 
Sl. Nos. 4 to 6 . 

- Classification of Contractor - " A & " B for Sl. Nos. 
1 and 5 and ‘ A ’ Class for all others. 

Period of completion 4 months for Sl. Nos . 1 and 5 , 
9 months for Sl . No. 2 , 6 months for Sl. No . 3 , 
8 months for Sl. No . 4 and 5 months for Sl. No. 6 . 

All the conditions in this department are applicable 
to this tender also . 


- (3 ) 


No. DB12-2626/2010 . 

30th July 2010. 
The tenders are invited by the undersigned for the 
following works on behalf of the Governor of Kerala from 
registered contractors of Public Works Department. The 
receipt of tender schedule should be attached with the 
tender documents. The opening of tender is fixed at 
4 .30 p . m . on the same day of receipt of tender, by courier 
service will not be accepted . 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ ( നിര ത്തു കളും പാല ങ്ങളും വിഭാ ഗം ) , 
-- തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പണികൾക്ക് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുളള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
തപാൽ വഴി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസിനൊപ്പം ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ രസീത് കൂടെ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേദിവസം 
4 .30 - ന് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
രജിസ് ട്രേഡ് തപാലിലോ, അതിവേഗ തപാലിലോ 
ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർമുഖേനയുള്ള ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


SI. 


Tender Number and Name of 
Work with Estimate Amount 


No . 


Cost of 
tender 

form 
( Rs.) 
| ( 3 ) 


(1) 


- ( 2 ) 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


ഫോറത്തിന്റെ 

വില 
(രൂപ ) 


6,800 + 
VAT 


റോഡ് ഡിവിഷൻ കൊല്ലം 


- 48 / SESC/ 2010 -11 - Roads Division 
Kollam - Improvements to Pamoilmukku 
CN- Mukku - CMS School Road Km . 
0/ 0 to 2/ 500 - Rs. 45 lakh 
49/ SESC / 2010 - 11 - D . Improvements 
and widening of Alumkadavu 
Alumpeedika Road Ch . 0 /0 to 4 /050 — 
Rs. 145 lakh 
50 /SESC /2010 - 11 — Do. Improvements 
to Payyakavu -Puthenchantha Panamana 
Manayil Road 0 / 0 to 3 /500 Km . 
Rs. 70 lakh 


21, 800 + 

VAT 


48 | എ സ് . ഇ . എസ് . സി ./ 2010 - 11 
പാം ഓയിൽമുക്ക്- സി. എൻ. മുക്ക് 
സി . എം . എൻ. സ്കൂൾ0/0 മുതൽ 2/ 500 
- വരെ പുനരുദ്ധാരണം രൂപ 45 ലക്ഷം 
49/എസ്. ഇ .എസ്. സി./2010 - 11 - ആലുംകടവ് 
ആലുംപീടിക റോഡ് 0/0 മുതൽ 4/ 050 
വരെ പുനരുദ്ധാരണം - രൂപ 145 ലക്ഷം 


6, 800 + 
വി . നി . 


10.500 + 

VAT 


21, 800 + 
വി . നി . 


(2) 


3 


10, 500 + 
വി . നി . 


authority and tender schedule will be issued only to those 
who satisfy this condition . Electrical works should be got 
carried out only through the PWD licensed Electrical 
Contractor. The Electrical work will be supervised , 
measured , check measured and bill passed by the 
Electrical Wing of the PWD . Tenders should be submitted 
so as to reach the undersigned on or before date and 
time prescribed for the work as below by Registered Post/ 
Speed Post/ Courier. 


18 ,800 + 
വി . നി . 


50/ എസ്. ഇ .എസ്. സി./2010 -1 -- പയ്യാകാവ് 
പുത്തൻചന്ത പാൻമന -മനായിൽ റോഡ് 
0/ 0 മുതൽ 3 / 500 വരെപുനരുദ്ധാരണം - 
രൂപ 70 ലക്ഷം 
51/എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2010 -11 - ആലുംകടവ് 
പത്മനാഭൻ ജട്ടി റോഡ് 0 / 0 മുതൽ 
4/ 300 വരെ ടി - രൂപ 125 ലക്ഷം 
52/എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2010 -11- വള്ളിക്കാവ് 
ആലുംപീടിക റോഡ് 0/ 0 മുതൽ 2/ 00 
വരെ ടി - രൂപ 45 ലക്ഷം 
53/എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2010 -11- പയ്യാക്കാവ് 
താണിമൂട് 0 / 0 മുതൽ 1/300 , കാർത്തി 
കടവ് 0/ 0 മുതൽ 1/ 150 വരെ ടി - 
രൂപ 50 ലക്ഷം. 


5 


6 ,800 + 
വി . നി . 


7 ,500 + 
വി . നി . 


Tender No . - P. Q . 68/ SEBSC/2010 -11 . 

Name of Work — Construction of Workshop, Lab & 
Library building for Government H . S . S ., Vellamanal, 
Mayyanadu in Kollam including Electrical Works. 

Estimate P.A .C . — Rs. 235 Lakh . 

Type of building — R . C . C . Framed structure, 
Government building. 

No. of floors — 3 floors. 
Foundation - Column footing . 

Doors and windows - Jack wood door frame, HDF 
moulded skin door shutters and steel windows. 


നിരതദ്രവ്യം - 50,000 രൂപ വീതം. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൊടു ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ 2 - 9 - 2010 മുതൽ 
3 - 9 - 2010, 3 മണിവരെ, കമനമ്പർ 4 മുതൽ 6 വരെ 7 - 9 - 2010 
മുതൽ 8 - 9 - 2010, 3 മണിവരെ. 

- ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - കമ നമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ 7 - 9 - 2010 , 
4 മണിവരെ, കമനമ്പർ 4 മുതൽ 6 വരെ 14 - 9 - 2010 , 
4 മണിവരെ. 


കരാറുകാരുടെ തരം തിരിവ് - കമനമ്പർ 1- നും 5 - നും 
" എ & ബി ക്ലാസ് മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് “ എ ക്ലാസ്. 

- പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 
1- നും 5 - നും 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 8 മാസം, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 5 
മാസം. 


- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Flooring — Vitrified tiles . 
E . M.D . - Rs. 50 , 000 . 
Cost of tender documents --Rs. 25, 000 + 4 % VAT. 
Date and time of sale of tender documents 

27-8-2010 to 2 -9-2010 (11 a. m to 3 p. m). 
Last date and time of receipt of tender — 9 - 9 - 2010 , 
upto 4 p . m . 

Time of completion — 12 months. 

Tools and Plants required for the work — Concrete 
Mixer - 2 Nos ., Concrete Vibrator- 2 Nos. , Shuttering 
steel -1000 MP, Scaffolding (steel)-1500 M2, water pump 
and motor- 2 Nos., Generator - 1 No ., Bar bending and 
cutting machine- 1 No., Tipper Lorry (10 tonnes)-2 Nos. 

All the documents prevailing in this department 
regarding tender to pre - qualification are applicable to this 
tender also . Further details, if required can be had from 
this office during working hours . 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Roads and Bridges, 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICES 


No, BSC 1/ 2009 - 10 /DBGL/D1. 


23rd July 2010 . 


Tenders for pre- qualification and execution of the 
building work is invited from immediately sound and well 
experienced Registered ‘ A ’ Class Contractor/Firm of Kerala 
Public Works/ Irrigation Department who have successfully 
completed at least one similar work costing more than 40 % 
( forty percentage) of the estimate PAC of the work during 
the last five years . The application for tender schedule 
should be supported by certificate of prior experience in 
the work as mentioned above obtained from the agreement 


കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ 
സ്വയം ഭരണ പണികളും), ദക്ഷിണ മേഖല , സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, തിരുവനന്തപുരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും 
ഒരു പണിയുടെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 40 %- ൽ കുറയാത്ത തുക 
യ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി ( ഒറ്റപ്പണി) 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ 
കേരള പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻവകുപ്പിലെ “ എ ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു 
നട ത്തു ന്ന തി നു മുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച 
കവറിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പി . ഡബ്ലഡി ലൈസൻസ് 


ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർമുഖേന ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പണികൾ ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾക്ക് 
മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതും അളവുകൾ എടുക്കുന്നതും 
ചെക്ക് മൈ ഷർ ചെയ്യു ന്ന തും ബില്ലു കൾ പാസാക്കു ന്നതും 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗമായിരിക്കും. 

ദർ ഘാ സ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വാറ്റും 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടെപ്പം 
മുൻപരിചയം സംബന്ധിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ഫാറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 
- ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 68/ എസ്. ഇ . ബി. എസ്. സി. 


the work during the last five years. The application for 
tender schedule should be supported by certificate of prior 
experience in the work as mentioned above obtained from 
the agreement authority and tender schedule will be issued 
only to those who satisfy this condition . Electrical works 
should be got carried out only through the PWD licensed 
Electrical Contractor. The Electrical work will be 
supervised , measured , check measured and bill passed by 
the Electrical Wing of the PWD . Tenders should be 
submitted so as to reach the undersigned on or before 
date and time prescribed for the work as below by 
Registered Post/Speed Post/Courier. 


2010 - 11. 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- കൊല്ലം മയ്യനാട് വെള്ളമണൽ 
ഗവ: ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിനു വേണ്ടി വർക്ക് ഷോപ്പ്, 
ലാബ്, ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വർക്കുൾപ്പെടെ. 
അടങ്കൽതുക - രൂപ 235 ലക്ഷം. 

കെട്ടിട ത്തിന്റെ സ്വഭാവം - കോൺക്രീറ്റ് ഫയിം ഡ് 
സ്ട്രക്ച്ചർ. 

നിലകളുടെ എണ്ണം 3 നില . 
വാതിലുകളും ജന്നലകളും - വാതിൽ- ഫയിം പ്ലാവ് 

- ജനൽ- സ്റ്റീൽ 
ഫ്ളോറിംഗ് വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ്. 
ഫൗണ്ടേഷൻ കോളം ഷൂട്ടിംഗ്സ്. 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 25, 000 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 -8 - 2010 മുതൽ2 - 9 - 2010 , 3 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 - 9 - 2010 , 4 മണി. 

കാലാവധി - 12 മാസം. 


Tender No. - P. Q . 69 /SEBSC /2010 - 11 . 

Name of Work — Construction of Workshop , Lab & 
Library building for Government H . S . S ., Valathungal, 
Kollam including Electrical Works . 

Estimate P .A . C . - Rs. 245 Lakh. 

Type of building - R . C . C . Framed structure , 
Government building. 

No . of floors — 3 floors. 
Foundation - Column footing . 

Doors and windows— Jack wood door frame, HDF 
moulded skin door shutters and steel windows 

Flooring — Vitrified tiles. 
E . M. D : -- Rs. 50,000 . 
Cost of tender documents — Rs. 25 ,000 + 4 % VAT. 

Date and time of sale of tender documents , 
| 27-8 - 2010 to 2-9- 2010, 11 a. m . to 3 p. m . 

| Last date and time of receipt of tender - 9 - 9- 2010 , 
upto 4 p . m . 
- Time of Completion - 12 months. 

Tools and Plants required for the Work — Concrete 
Mixer – 2 Nos ., Concrete Vibrator 2 Nos ., Shuttering steel 
1000 M², Scaffolding (steel)- 1500 M², Water pump and 
motor 2 Nos., Generator 1 No., Bar bending and cutting 
machine 1 No., Tipper Lorry (10 tonnes) 2 Nos. 

All the documents prevailing in this department 
regarding tender to pre- qualification are applicable to this 
tender also . Further details, if required can be had from 
this office during working hours. 

-- കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ 
സ്വയം ഭരണ പണികളും), ദക്ഷിണ മേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയ 
സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ 
അടങ്കൽതുകയുടെ 40 %- ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാന 
മായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി ( ഒറ്റപ്പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു 
വർഷത്തിനകം ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ കേരള പൊതു 
മരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷ 
നുള്ള കരാ റു കാരിൽ നിന്നും/ സ്ഥാപ ന ങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തു 


ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപ ക ര ണ ങ്ങളും യന്ത 
സാമഗ്രികളും കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീൻ- 2എണ്ണം, 
കോൺക്രീറ്റ് വൈബറ്റർ - 2 എണ്ണം, ഷട്ട റിഗ് സാധ നം - 
( സ്റ്റീൽ) - 1000ച . മീറ്റർ, വാട്ടർ പമ്പും മോട്ടോറും- 2 എണ്ണം, 
ചാരംകെട്ട് സ്റ്റീൽ സാധനം, 1500 എം2, ജനറേറ്റർ - 1 എണ്ണം, 
ബാർ ബന്റിംഗ് മെഷീൻ - 1 എണ്ണം, ടിപ്പർ ലോറി 
( 10 ടൺ)- 2 എണ്ണം. 


-- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണ ന 
യ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


- (2 ) 
No . BSC 1/2009 -10 /DBGL /D1(a). 


23rd July 2010. 


Tenders for pre - qualification and execution of the 
building work is invited from immediately sound and well 
experienced Registered ‘ A ’ Class Contractor /Firms of 
Kerala Public Works /Irrigation Department who have 
successfully completed atleast one similar work costing 
more than 40 % (forty percentage ) of the estimate PAC of 


TENDER NOTICES 


(1 ) 


ന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകംമുദ്രവച്ച കവറിൽ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളു ന്നു . പി . ഡ ബ്ല . ഡി ലൈസൻസ് ഉള്ള 
ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർമുഖേന ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ 
ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾക്ക് മേൽനോട്ടം 
വഹിക്കുന്നതും അളവുകൾ എടുക്കുന്നതും ചെക്ക്മെഷർ 
ചെയ്യുന്നതും ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്തു 
വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗമായിരിക്കും. 

- ദർഘാ സ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വാറ്റും 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
മുൻപരിചയം സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . കൃ . 69 /എസ്. ഇ . ബി . എസ്. സി . 
2010 - 2011 

- പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് കൊല്ലം വാളത്തുങ്കൽ ഗവ : ഹയർ 
സെക്കന്ററി സ്കൂളിനുവേണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പ്, ലാബ്, ലൈബ്രറി 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുൾപ്പെടെ. 
അടങ്കൽ തുക രൂപ 245 ലക്ഷം. 

കെട്ടിട ത്തിന്റെ സ്വഭാവം - കോൺക്രീറ്റ് ഫ യിം ഡ് 
സ്ട്രക്ച്ചർ. 

നിലകളുടെ എണ്ണം 3 നില . 
വാതിലുകളും ജന്നലുകളും വാതിൽ- ഫയിം പ്ലാവ് 

ജനൽ- സ്റ്റീൽ. 
ഫ്ളോറിംഗ് വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ്. 
ഫൗണ്ടേഷൻ കോളം ഷൂട്ടിംഗ്. 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 25,000 + 4 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 -8 - 2010 മുതൽ 2 - 9- 2010 , 3 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 9 - 2010 , 4 മണി. 


No. BSC /1/2010 -11/DBGL /D6. 

23rd July 2010 . 
Competitive limited tenders in sealed covers 
superscribing the name of work are invited for and on 
behalf of the Governor of Kerala by the undersinged from 
the Registered Contractors Class " A and B category for 
the following work so as to reach this office on or before 
- the date specified . Tenders will be opened at 4 . 30 p . m . on 
the date specified by the undersigned or other authorized 
officers. 

Sealed tenders should be sent by Post/ Courier only 
so as to reach the same within the prescribed date and 
time itself . 

Tender No. and Name of work with PAC 
70/ SEBSC /2010 -11 - Modernisation of Design wing DRIQ 
Board in the Office of the Chief Engineer, Operation in the 
Public Office buildings, Thiruvananthapuram -Rs. 19 . 5 
Lakh . 

E . M. D - Rs. 50,000. 
Cost of tender form - Rs. 2,950 + VAT. 
Last date and time of receipt of tender — 8 -9 - 2010 , 4 p. m . 
Class of Contractor - " A and B Class 
Period of Completion — 4 months. 
Name of Division - Buildings Division , 

Thiruvananthapuram . 
Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office upto 1 p. m . one day before the 
tender date on application in writing and on payments of 
cost ( not refundable ) either in Cash or Money Order . 
Only postal tenders will be entertained and late tenders 
will be rejected . All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 


കാലാവധി - 12 മാസം. 


ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുംയന്ത്ര സാമഗ്രികളും 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ചർ മെഷീൻ - 2എണ്ണം, കോൺക്രീറ്റ് 
വൈബ്രേറ്റർ - 2 എണ്ണം, ഷട്ടറിംഗ് സാധനം ( സ്റ്റീൽ) 1000 ച : മീറ്റർ, 
വാട്ടർ പമ്പും മോട്ടോ റും - 2 എണ്ണം, ചാരം കെട്ട് സ്റ്റീൽ 
സാധനം 1500 എം2., ജനറേറ്റർ- 1 എണ്ണം, ബാർബൈന്റിംഗ് 
മെഷീൻ - 1 എണ്ണം, ടിപ്പർ ലോറി (10 ടൺ) - 2 എണ്ണം. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്ക് സ്, 
തിരുവനന്തപുരം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് അംഗീകൃത 
ഏജൻസി/ ബാൻഡഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയി രി ക്കും . മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽ മുഖേന 
ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 70/എസ്. ഇ . ബി . എസ്. സി ./ 2010 - 11 - പബ്ലിക് 
ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലെ ഡിക്ക് ബോർഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
ഓഫീസിൽ ഡി സെൻ വിഭാ ഗ ത്തിലെ നവീ ക ര ണ് 
പ്രവർത്തികൾ രൂപ 19.5 ലക്ഷം 

നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50 ,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 2,950 + വാറ്റ്. 


- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരി ഗ ണ ന 
യ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the Superintending Engineer, ( Sd.) 
Buildings and Local Works, Superintending Engineer 
South Circle , 

(For and on behalf of the 
Thiruvananthapuram . 

Governor of Kerala ). 





0 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും ദർ ഘാ സു കൾ പവ്യ ത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
സമയവും 8 - 9- 2010 , 4 മണി. 

ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് ‘ എ ’ & " ബി . 

ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച് 
പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 

ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽ മുഖേന 
പവ ത്തി ചെയ്യുന്ന ഡി വി ഷൻ - ബിൽ ഡിംഗ് സ് 

ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ഡിവിഷൻസ് തിരുവനന്തപുരം. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അട ങ്കൽ 
- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം തുകയും 71/എസ്. ഇ . ബി . എസ്. സി ./2010 - 11 - ആറൻമുള 
മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 

സത്രത്തിന്റെ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്കിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ - ( ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ഉൾപ്പെടെ) രൂപ് 115 ലക്ഷം. 
സം ന്ധിച്ച നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇ 

നിരതദ്രവ്യം - 50,000 രൂപ. 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൂപ 17,300 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
No. BSC -1/2010-11/DBGL/D8. 

26th July 2010. 

സമയവും -8 -9 -2010, 4 മണി. 

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം, 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the കരാറുകാരുടെ തരം തിരിവ് " എ & " ബി ക്ലാസ്സ്. 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 
Contractors of Kerala PWD Class " A " & " B category for 

പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
the following work so as to reach this Office on or before 

പത്തനംതിട്ട . 
the date specified . Tenders will be opened at 4 . 30 p . m . on 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
the date of specified by the undersigned or other 

മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
authorized officers . 

വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
Sealed tenders should be sent by Post only so സംബന്ധിച്ച് നില വി ലു ളള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
as to reach the same within the prescribed date and time ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
itself. 

Tender No. and Name of work with PAC. — 
Tender No. 71/SEBSC /2010 - 11 — Construction of additional 
block at Aranmula Sathram (including electric ) --Rs. 115 Lakh. - 

No . BSC -1/ 2010 -11/DBGL /D1. 

27th July 2010 . 
EMD -Rs. 50 ,000 . 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 

the name of work is invited for and on behalf of the 
Cost of tender form - Rs. 17,300 + VAT. 

Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 
| Last date and time of receipt of tender - 8- 9 - 2010 upto Contractors of Kerala PWD / Irrigation Department for the 
4 p . m . 

following work so as to reach this Office on or before the 
Period of completion — 12 months 

date specified. Tenders will be opened at 4 .30 p . m . on the 

date of specified by the undersigned or other authorized 
Class of Contractor " A & B Class . 

officers. Tenders should be submitted so as to reach the 
Name of Division - Buildings Division , PTA 

undersigned on or before date and time prescribed for the 

work as mentioned below by Registered Post/Speed Post/ 
Tender documents and other particulars can be 

Courier. 
obtained from this office upto 1 p . m . one day before the 
tender date on application in writing and on payment of Sealed tenders should be sent by Post only so 
cost (not refundable) either in Cash or Money Order . Only as to reach the same within the prescribed date and time 
postal tenders will be entertained and late tenders will be itself. 
rejected . All other conditions are the same as those 

- Tender No. and Name of work with PAC 
current in Kerala Public Works Department. 

72 /SEBSC /2010 -11 — Construction of Staff Quarters building 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ദക്ഷി ണ മ ഖലാ for Fire Station at Changanacherry ( 2010 SOR ) -- Rs. 54 Lakh . 
സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് & ലോക്കൽ വർക്സ്, 

EMD - Rs. 50, 000. 
തിരുവനന്തപുരംതാഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അംഗീകൃത ഏജൻസി 
ബാൻഡഡ്കമ്പനിയിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള 

Cost of tender form - Rs. 8,100 + VAT 


( 3 ) 
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Last date and time of receipt of tender - 8 - 9 - 2010 
upto 4 p . m . 


Period of completion — 9 months. 


Class of Contractor - " A & B Class . 


No. BSC -1/2010 /D7. 

30th July 2010. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 
Contractors of Kerala PWD Class " A & " B category for the 
following work so as to reach this Office on or before the 
date specified . Tenders will be opened at 4 . 30 p . m . on the 
date specified by the undersigned or other authorized 
officers . 


Name of Division - Buildings Division , Kottayam. 


Tender documents and other particulars can be 
obtained from this Office upto 1 p . m . one day before the 
tender date on application in writing and on payments of 
cost (not refundable ) either in Cash or Money Order. Only 
postal tenders will be entertained and late tenders will be 
rejected. All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ദക്ഷി ണ മ ഖലാ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ് & ലോക്കൽ 
വർക്സ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 
അംഗീകൃത ഏജൻസി/ ബാൻഡഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും - 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽ 
മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


Sealed tenders should be sent by Post only so 
as to reach the same within the prescribed date and time 
itself. 

-- Tender No. and Name of work with PAC. 
74 / SEBSC/2010 -11 - Construction of a building for District 
Registrar and Sub Registrar Office in Alappuzha 
Rs. 1, 67 ,30, 000 . 

EMD - Rs. 50,000 . 
Cost of tender form - Rs. 25,000 + VAT. 

Last date and time of receipt of tender - 7 -9 -2010 upto 
1 p . m . 

Period of completion — 12 months. 
Class of Contractor - " A Class. 
Name of Division -Buildings Division, Alappuzha. 

Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office upto 1 p . m . one day before the 
tender date on application in writing and on payments of 
cost (not refundable ) either in Cash or Money Order. Only 
postal tenders will be entertained and late tenders will be 
rejected . All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 


- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 72 / SEBSC/2010-11 - ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ 
സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം ( 2010 SOR ) 
രൂപ 54 ലക്ഷം. 


നിത്രദ്രവ്യം 


50,000 രൂപ. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 8,100 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 9 - 2010, 4 മണി. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ദക്ഷി ണ മ ഖലാ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ് & ലോക്കൽ 
വർക്സ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 
അംഗീകൃത ഏജൻസി/ ബാൻഡഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽ 
മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേ രും അടങ്കൽ 
തുകയും - 74 /എസ്. ഇ . ബി .എസ്. സി ./ 2010 - 1 - ആലപ്പുഴയിൽ 
ഡിസ് ടിക് രജി സ് ട്രാർ ഓഫീസിനു വേണ്ടിയും സബ് 
രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിനു വേണ്ടിയും കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 
- രൂപ് 1, 67 ,30, 000 ലക്ഷം. 


പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി -9 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ തരം തിരിവ് --" എ & " ബി ക്ലാസ്. 


പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
കോട്ടയം. 


ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലു ളള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 25,000 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 9 - 2010 , 4 മണി. 


- (1) 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - " എ ക്ലാസ്സ്. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

എഞ്ചി നീ യ ർ , ബിൽ ഡിം ഗ് സ് & ലോക്കൽ വർക് സ്, 
പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 

-- തിരുവനന്തപുരം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് അംഗീകൃത 
ആലപ്പുഴ. 

ഏജൻസി/ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനി എന്നിവരിൽനിന്നും മത്സരാടി 
പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. സ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്ആലേഖനം 

ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 

ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 

ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 

ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽമുഖേന 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വി ലു ളള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 

ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
Office of the Superintending 

തുകയും 47/എസ്. ഇ . ബി. എസ്. സി. 2010 -11 - ചങ്ങനാശ്ശേരി 
Engineer, Buildings & Local Works, 

റെസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ അധിക ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം 
South Circle , 

| ( Sd .) 

രൂപ 46,58 , 417 . 
Thiruvananthapuram. Superintending Engineer. 

നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50, 000. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 7,000 + വാറ്റ്. 
RE - TENDER NOTICES 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും 3- 9- 2010, 4 മണി. 
No. BSC/1/2010 -11/DBGL/ D1 . 

31st July 2010 . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3- 9-2010 , 

4. 30 മണി. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 

- പ്രവൃത്തിചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 9 മാസം. 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - " എ & " ബി ക്ലാസ്സ്. 
Contractors of Kerala PWD / Irrigation Department for the 
following work so as to reach this office on or before the 

പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
date specified . Tenders will be opened at 4 .30 p . m . on the 

കോട്ടയം. 
date of specified by the undersigned as other authorized - ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
officers . Tender should be submitted so as to reach the 

മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
undersigned on or before date and time prescribed for the 

വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 2009 ഷെഡ്യൂൾ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുവദി 
work as mentioned below by Registered Post /Speed Post/ 

ക്കുന്ന പരമാവധി ടെൻഡർ എക്സസ്ടി വർക്കിന്റെ 2009 
Courier. Sealed tenders should be sent by post only so 

ലെയും 2010 - ലെയും ഷഡൾ നിരക്കിന്റെ വ്യത്യാ സ 
as to reach the same within the prescribed date and time 

മായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
itself. 

സംബ ന്ധിച്ച് നില വി ലു ളള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ 
Tender Number and Name of Work with PAC ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
47/ SEBSC /2010 - 11 - - Construction of Additional Block for 
Rest House, Changanacherry (2009 SOR ) - Rs. 46 ,58, 417. 
EMD - Rs. 50 ,000 . 

No. BSC/1/2010-11/DBGL/D13. 4th August 2010. 
Cost of tender form - Rs. 7, 000 + VAT. 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
Last date and time of receipt of tender - 3 -9 - 2010 the name of work is invited for and on behalf of the 
- upto 4 p . m . 

Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 

Contractors of Kerala PWD Class " A & " B category for 
Class of Contractor — ‘ A ’ & ‘ B . 

the following work so as to reach this office on or before 
Period of completion — 9 months. 

the date specified . Tenders will be opened at 4 .30 p . m . on 

the date of specified by the undersigned or other 
Name of Division - Buildings Division, Kottayam . 

authorized officers. 
Tender documents and other particulars can be 

Sealed tenders should be sent by Post only so 
obtained from this office upto 1 p . m . one day before the 

as to reach the same within the prescribed date and time 
tender date on application in writing and on payments of 

itself. 
cost ( not refundable ) either in Cash or Money Order. Only 
postal tenders will be entertained and late tenders will be 

Tender No. — 80 / SEBSC /2010 - 11. 
rejected . The maximum tender excess allowable for 2009 

Name of Work — Construction of new block to 
S . O . R . works are limited to the difference between S . O . R . 

Charamangalam DVHS. 
2009 and S .O .R . 2010 . All other conditions are the same as 
those current in Kerala Public Works Department. 

| PAC - Rs. 27 Lakh . 
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SHORT TENDER NOTICE 


EMD - Rs. 50,000 . 
Cost of tender form - Rs. 4,100 + VAT. 

Last date and time of receipt of tender - 7- 9 - 2010 
upto 4 p . m . - 

Period of completion — 6 months. 
Name of Division - Buildings Division, Alappuzha . 

Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office upto 1 p . m . one day before the 
tender date on application in writing and on payments of 
cost (not refundable ) either in Cash or Money Order. Only 
postal tenders will be entertained and late tenders will be 
rejected . All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. The maximum 
tender excess allowable for 2009 SOR will be the difference 
between 2009 SOR and 2010 . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് & ലോക്കൽ വർക്സ്, തിരുവനന്തപുരം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് അംഗീകൃത ഏജൻസി/ ബ്രാൻഡഡ് 
കമ്പ നി എന്നിവരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാ ന ത്തിലും ഉള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 
4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട 
തീയ തിക്കകം തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കു ന്നവ മാത്രം 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 80/എസ്. ഇ . ബി. എസ്. സി./ 2010 - 11. 

(പവൃത്തിയുടെ പേര്പ്രചാര മം ഗലം ഡി . വി . എച്ച്. 
എസ്. എസ്.- ൽ ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന ജോലി. 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 27 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 4,100 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 9 - 2010 , 4 മണി. 

പ്രവൃത്തിചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി -6 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് ‘ എ ’ & " ബി ക്ലാസ്സ്. 


No. BSC/1/2010-11/DBGL/D12 . 4th August 2010 . 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 
Contractors of Kerala PWD Class " A & " B category for 
the following work so as to reach this office on or before 
the date specified . Tenders will be opened at 4 .30 p . m . on 
the date of specified by the undersigned or other 
authorized officers. 

Sealed tenders should be sent by post only so 
as to reach the same within the prescribed date and 
time itself. 

Tender No . - 81/SEBSC/2010- 11. 

Name of Work — Supply and Installation of 
- Digital "EPABX at State Planning Board Office, 
Thiruvananthapuram . 

| PAC -- Rs. 10 .13 Lakhs. 
EMD - Rs. 25,400. 
Cost of tender form - Rs. 1,600 + VAT. 

Last date and time of receipt of tender - 27 -8 - 2010 
upto 4 p . m . 

Period of completion — 1 month . 
| Name of Division -Buildings Division, 
Thiruvananthapuram . 

Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office up to 1 p . m . one day before the 
tender date on application in writing and on payment of 
cost (not refundable ) either in cash or money order . Only 
postal tenders will be entertained and late tenders will be 
rejected . All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യ ർ , ബിൽ ഡിംഗ് സ് & ലോക്കൽ വർക് സ് , 
തിരുവനന്തപുരം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം 
വരെ ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ് 
തീയ തിക്കകം തപാൽ മുഖേന ലഭി ക്കു ന്നവ മാത്രം 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസ് നമ്പർ - 81/എസ്. ഇ . ബി. എസ്. സി./2010 -11. 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് 
ബോർഡ് ഓ ഫീസിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇ . പി . എ . ബി .എക് സ്. 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 10 .13 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം- രൂപ 25,400 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില -രൂപ 1,600 + വാറ്റ്. 


പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ - ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
ആലപ്പുഴ. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് നില വിലു ളള എല്ലാ നിബന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഈ പണിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന 
പരമാവധി ടെണ്ടർ എക്സസ്ടി വർക്കിന്റെ 2009 - ലെയും 
2010 - ലെയും ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings & Local Works, 
South Circle , 

(Sd .) 
Thiruvananthapuram. 

Superintending Engineer. 
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ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 -8-2010, 4 മണി. 

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 1 മാസം. 


പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
തിരുവനന്തപുരം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് നില വി ലു ളള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings & Local Works, 
South Circle , 

(Sd.) 
Thiruvananthapuram . Superintending Engineer. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണ മേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ, ബിൽഡിംഗ് സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 
തിരുവനന്തപുരം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട 
ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദകരോ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരോ 
ആയവരിൽനിന്നും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറു 
കളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ 
ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം 
തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും- 82/ എസ്. ഇ . ബി .എസ്. സി / 2010 - 11 - കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 

ഹൈസ്കൂ ളിൽ രണ്ട് സെമി - പെർമ നന്റ് ബിൽഡിംഗ് സ് 
പണിയുന്നതിനുവേണ്ടി - രൂപ 29 ലക്ഷം. 

നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 4,400 + വാറ്റ്. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 31- 8 - 2010 , 4 മണി. 

പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് -" എ ആന്റ് " ബി ക്ലാസ്. 
- പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
കോട്ടയം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


| RE- TENDER NOTICE 


Office of the Superintending 
| Engineer, Buildings and Local Works, 
South Circle , 

| ( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer. 


No. BSC/ 1/ 2010 -11/DBGL . 

- 5th August 2010 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 
Contractors of Kerala PWD Class " A & " B category for 
the following work so as to reach this office on or before 
the date specified. Tenders will be opened at 4. 30 p . m . on 
the date specified by the undersigned or other authorized 
officers . 

Sealed tenders should be sent by Post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself. 

Tender No. and Name of work with Estimate PAC 
82/ SEBSC / 2010 -11 -- Construction of Semi permanent 
buildings (2 Nos.) for Technical High School, 
Kanjirappally - Rs. 29 lakhs. 
- E . M. D - Rs. 50,000 . 

Cost of tender form - Rs. 4, 400 + VAT . 

Last date and time of receipt of tender 
31-8 -2010, 4 p . m . 

Class of Contractor — A & B Class . 
Period of Completion — 6 months. 
Name of Division - Buildings Division , Kottayam. 

Tender documents and other particulars can be obtained 
from this office upto 1 p . m . one day before the tender date on 
application in writing and on payments of cost (not refundable) 
either in Cash or Money Order. Only postal tenders will be 
entertained and late tenders will be rejected. All other conditions 
are the same as those current in Kerala Public Works 
Department. 


- പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ . എൽ.2 - 9591/ 2010 . 

2010 ആഗസ്റ്റ് 3. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് ദർഘാസ് 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പവർ ത്തി യുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 39 / 2010 . 


(പവ്യത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുക യും 
തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലെ പഴയ 
കെട്ടിടത്തിലുള്ള കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെ 
ഭാഗ മായി ഡക്ടബിൾസ് സ്പ്ലിറ്റ് എ . സി . യൂണിറ്റുകൾ 
- സപ്ലെചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രൂപ 4,14,850. 

നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 10,400. 
- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില - രൂപ 900 + കെ . വി . 
എ . റ്റി . @ 4 %. 


14 


(1) 


( 2 ) 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 27 -8 -2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 8 - 2010, 4 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 30 -8 -2010, 
4.30 മണി. 


3 12 / ഇe / 2010 -11 ചെങ്ങന്നൂർ സബ് കോടതിയുടെ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികളും തൊണ്ടിമുറി, ഓഫീസ് 
മുറി ഇവയുടെ മേൽക്കൂരയുടെ വാർക്കയും - 
രൂപ 5,95,000 

15, 000 
4 13 / ഇ ഇ / 2010 - 11 - ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ 

കോളേജിലെ സർജിക്കൽ " കെ ബ്ളോക്കിലുള്ള 
നാലാം നിലയിലെ കാത്ത് ലാബിന് അധിക 

സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക - രൂപ 7, 25,000 - 18 , 150 
5 14 | ഈ ഇ / 2 010 - 11 - ആ ല = ഴ മെഡി ക്ക ൽ 

കോളേജിലെ പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിൽ 
റെക്കാർഡ് റൂം നിർമ്മാണം - രൂപ 6,50,000 

16,250 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 30 ദിവസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കൾ/ 
വിതരണക്കാർ. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം, 
തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം എക്സ്സികട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 21 - 8 - 2010 മുതൽ 30 - 8 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വ രെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ 100 രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും 
അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ 
സംബന്ധിച്ച്മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
4 - നും രൂപ 1, 500 + വി . നി . , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 1,200 + വി. നി ., 
| ക്രമനമ്പർ 5 - ന് രൂപ 1,300 + വി . നി . 

നിർമ്മാണ കാലാവധി- 4 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി, സി. 

പൊതു മ രാ മത്തു വകുപ്പിന്റെ നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിയമങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച 
വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽനിന്നോ, 
അല്ലെങ്കിൽ ടി ഓഫീസിൽ നിന്നോ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെട്ടിടവിഭാഗം, 
ആലപ്പുഴ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ബിൽഡിംഗ്സ്ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


(ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 5 / 2010 . 


2010 ജൂ 


ലൈ 30. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 27 -8 - 2010 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 
4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി . ( പൊതുവായത്) - 200 / 86 ഇഇ . 2010 ജൂ ലൈ 31. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
27 - 8 -2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2) 


രൂപ് 


250 


350 


- 10 / 02 / 2010 - 1 - മാവേലിക്കര അഡീഷണൽ 
ജില്ലാ കോടതിയിൽഊണുമുറി നിർമ്മാണം, 
നിലവിലുള്ള തൊണ്ടിമുറി, ലീഗൽ സർവ്വീസ് 
കമ്മിറ്റിക്കുള്ളമുറിയാക്കി നിർമ്മിക്കൽ, പ്രധാന 

കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മുതലായവ - 
രൂപ് 7, 50,000 
2 11 / ഇഇ/ 2010 -1 - -മാവേലിക്കര മുൻസിഫ് കോടതി 

കെട്ടിട ത്തിന്റെ അടി യ ന്തി ര മാ യിട്ടുള്ള 
അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കൾ - രൂപ 7,50, 000 


1 46 / 2010 - 11 - ആലപ്പുഴ ജില്ലാകളക്ട്രേറ്റിൽ 

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ( നിയമം) യുടെ 
ആഫീസിൽ വൈദ്യുതി വിപുലീകരണ ജോലി 
(പുനർ ദർഘാസ്) -രൂപ 8,800 
- 47 / 2010 - 11 - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിൽ 
കംപ്യൂട്ടർ മുറിയിലെ വൈദ്യുതി വിപുലീകരണ 

ജോലി (പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 13 , 600 
3 48/2010 - 1 - നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് ആലപ്പുഴ 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർആഫീസിലെ വൈദ്യുതി 
വിപുലീകരണ ജോലി (പുനർ ദർഘാസ്) - 
രൂപ് 12 ,900 
49/2010 -11 - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ സീലിംഗ് 
ഫാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി (പുനർ ദർഘാസ്) 
രൂപ് 15 ,000 


18, 800 


350 


18 ,800 


- 400 


15 


(2 ) 


5 


400 


6 


50 / 2010 -1 -- പുളിങ്കുന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 
വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലയുടെ റിപ്പയർ 
ജോലി (പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 15,000 - 
51 /2010 -11 - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിൽ കാളിംഗ് 
ബൈൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
ജോലി (പുനർ ദർഘാസ്) രൂപ 9,600 
52/2010-1 - കായംകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ 
അഡീഷണൽ വൈദ്യുതി വിപുലീകരണവും 
റിപ്പയർ ജോലിയും (പുനർ ദർഘാസ്) 
രൂപ് 14, 300 


250 


സീൽചെയ്ത കവറിൽ നിരതദ്രവ്യത്തോടൊപ്പം ക്വട്ടേഷനു 
കളും അന്നേദിവസം 10. 30 - ന് മുൻപായി ടി ആഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ആ ദിവസം തന്നെ ഏതെങ്കിലും 
കാരണത്താൽ ലേലം നടക്കാതെ വന്നാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ടി സമയത്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ലേലം നടത്തു 
ന്നതാണ്. ലേലത്തിനുശേഷം കവറുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നതും 
ലേലമോ ക്വട്ടേഷനോ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ തുക ലഭിക്കുന്നത് 
അവ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 
ടി ആൾ ലേലത്തുക യും 12 .5 % വിൽപ്പന നികുതിയും 
അതിന്റെ 1 % സെസ്സും മുഴു വൻ തുകയുടെ 5 % ഫോറസ്റ്റ് 
ഡിവിഷൻ നികുതിയും അതിന്റെ വാറ്റ് തുകയും ഉൾപ്പെടെ 
ഉടൻതന്നെ അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ 
ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ലേലം സ്ഥിര പ്പെ ടു ത്തിയ നാൾ മുതൽ ടി തടി 
കഷണങ്ങളും മരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള കഷ്ട 
നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി ആകുന്നതല്ല. 
ലേലം സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 
എല്ലാവിധ ലേല വ്യവസ്ഥകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധക 
മായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
( പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


400 


8 


150 


- 9 


400 


54 / 2010 - 11 - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ 
ബംഗ്ലാവിൽ എയർകണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തിനുള്ള വൈദ്യുതീകരണ ജോലി (പുനർ 
ദർഘാസ്) രൂപ 5,954 
55/2010 -11 കല്ലിശ്ശേരി റ്റി. ബി യിലെ എയർകണ്ടീഷൻ 
അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്ന ജോലി (പുനർ ദർഘാസ്) - 
രൂപ 13,900 
- 56 /2010 -11 - ആലപ്പുഴ വനിത - ശിശു ആശുപ്രതി 

യിൽ വൈദ്യുതി വിപുലീകരണവും വയറിംഗും - 
രൂപ് 15 ,000 
57/ 2010 - 11 - ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് സ്കൂളിൽ 
കംപ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്, മീറ്റർ ബോർഡ് മുതലായവ 
സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 15,000 


400 


11 


- 400 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം, 
മാവേലിക്കര. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ 
( കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി). 


12 


58 / 2010 - 1 - ആലപ്പുഴ പ്രത്യേക കെട്ടിട വിഭാഗം 
( പൊതുമരാമത്ത്) ആഫീസിൽ അഡീഷണൽ 

വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 
രൂപ 13,300 


400 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 300 + വി . നി . 

നിർമ്മാണ കാലാ വ ധി - ക്രമ നമ്പർ 1 - നും 2 - നും 
5 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 7 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എ , ബി, സി. 
-- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ളമറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം - അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ. 

- എഞ്ചിനീയർ. 


നമ്പർ 2 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11. 

2010 ജൂ ലൈ 28. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഗാന്ധിനഗർ സ്പെഷ്യൽ 
ബിൽഡിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എൻജിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് " ഡി യോ 
അതിലും ഉയർന്ന ക്ളാസ്സുകളിൽ രജിസ്ട്രർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ 
ആയ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 27 -8 -2010 
വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ സീകരിക്കുന്നതാണ്. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
- നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
- (1) 


ലേലപ്പരസ്യം 


നമ്പർ എ . ബി .2 - 86 / 93 . 

2010 ജൂ ലൈ 30. 
-- മാവേലി ക്ക ര നിരത്ത് ഉപ വി ഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, ചാരുംമൂട്- ശാസ്താംകോട്ട റോഡിലും, 

കെ . പി . റോഡിലും മറിഞ്ഞ്വീണ് കിടക്കുന്നതും മുറിച്ചിട്ടിരി 
ക്കുന്നതുമായ തടി കഷണങ്ങൾ 2010 -ാമാണ്ട് 8 -ാം മാസം 
27 -ാം തീയതി പകൽ 11 മണിക്ക് ചാരുംമൂട് ജംഗ് ഷന് 
പടി ഞഞ്ഞാ റു വശം വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന് സമീപംവെച്ച് 
പരസ്യമായി ലേലംചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ 
പങ്കെടുക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് അന്നേ ദിവസം 1,500 
രൂപ നിര ത ദ വ്യ മായി കെട്ടിവെച്ച ശേഷം ലേല ത്തിൽ 
പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. 


1 9/എഇഇ / 2010-1 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ട യം - സാനിട്ടറി, വാട്ടർ സപ്ല 
സിസ്റ്റത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 2010 - 11 
ലക്ചർ ഹാൾ, ഒ . പി. ബ്ലോക്കിനോട് 
ചേർന്നുള്ള പബ്ളിക്ക് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ, 
യു . ജി. ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ-2, എ -1 മുതൽ 
എ - 10 വരെ ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ, ടൈപ്പ് 
V - 2 ക്വാർട്ടേഴ്സസുകൾ എന്നീ കെട്ടിടങ്ങ 
ളിലേക്കുള്ള വാട്ടർ സപ്ലെ, സാനിട്ടറി 
സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
നടത്തുക ( 8/ 2010 മുതൽ 31- 3- 2011 വരെ) - 
രൂപ 70 ,000 


1,750 


16 


( 1) 


കാലാവധി - ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 8 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 9 വരെ 3 മാസം. 


1,750 


- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ മണി ഓർഡറായോ 
അടച്ച് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണ 
വശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം 4.30 - ന് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 
കരാറു കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്നതാ ണ്. മറ്റു 
വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ളതു 
പോലെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . നിരതദ്രവ്യം അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യറുടെ പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആവശ്യമുള്ള 

ാംപ് പതിപ്പിച്ച് ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ട 
താണ്. കൂടാതെ പൂരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം 
ചെയ്യണം. ഇന്ദിരാ വികാസ് പതം നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


(2) 
- 10/ എഇഇ/ 2010 - 1 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം- സാനിട്ടറി, വാട്ടർസപ്ലെ സിസ്റ്റ 
ത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-2010 -11- മെൻസ് 
ഹോസ്റ്റൽ ( നമ്പർ 1), ഡി - ടൈപ്പ്, ടൈപ്പ് IV , 

ടൈപ്പ്- VI, ഇ . എഫ്. ജി. ടൈപ്പ്- ക്വാർട്ടേഴ് 
16 , 13, 34, B12 , C17 , ടൈപ്പ്-3 എന്നീ കെട്ടിടങ്ങളി 
ലേക്കുള്ള വാട്ടർസപ്ലെ, സാനിട്ടറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക ( 8 / 2010 
മുതൽ 31-3- 2011 വരെ) രൂപ 70,000 
11/ എഇഇ / 2010 - 11 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം- സാനിട്ടറി, വാട്ടർ സപ്ലെ സിസ്റ്റ 
ത്തിന്റെ അറ്റ കു പ്പ ണി കൾ - 2010 - 11 - സി 
ബ്ലോക്ക്, ഡി ബ്ലോക്ക്, കാത്ത് ലാബ് എന്നീ 
കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വാട്ടർ സപ്ലെ, സാനിട്ടറി 
സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
നടത്തുക ( 8/ 2010 മുതൽ 31-3 - 2011 വരെ) - 
രൂപ 60,000 

1,500 
12 / എഇഇ / 2010 - 11 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം - സാനിട്ടറി, വാട്ടർ സപ്ലെ സിസ്റ്റ 
ത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 2010 -11 - ഐ . സി.എച്ച്. 
വാലീസ് ക്യാൻസർ കെയർ സെന്ററിന്റെയും 
അനുബന്ധ കെട്ടിടങ്ങളിലേയും ഐ . സി. എച്ച്. 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കെട്ടിട 
ത്തി ന്റെ യും വാട്ടർ സപ്ലെ, സാനിട്ടറി 
സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
നടത്തുക ( 8/ 2010 മുതൽ 31- 3 - 2011 വരെ) - 
രൂപ 75,000 

1,900 
13 / എഇഇ/ 2010 - 11 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം - സാനിട്ടറി, വാട്ടർ സപ്ലെ സിസ്റ്റ 
ത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 2010 - 11 - പി. ജി . 
ഹോസ്റ്റൽ, ഡി - അഡിക്ഷൻ സെന്റർ, ലിംപ് 
ഫിറ്റിംഗ് സെന്റർ, ഹൗസ്സർജൻസ് ക്വാർട്ടേഴ് 
എന്നീ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വാട്ടർ സപ്ലെ, 
സാനിട്ടറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ നടത്തുക (8 / 2010 മുതൽ 31- 3 - 2011 
വരെ) രൂപ 50,000 

1,250 
14 /എഇഇ / 2010 -17 ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്- ഡന്റൽ 
കോളേജ്, കോട്ടയം- പി. ജി. ക്ലിനിക്കിനുവേണ്ടി 
ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിനു സമീപമുള്ള പഴയ 
കെട്ടിടം നവീകരിക്കുക - രൂപ 3,00, 000 7 , 500 
15 /എഇഇ /2010 -11- ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്- ഡന്റൽ 
കോളേജ്, കോട്ടയം - പി. ജി . ക്ലിനിക്കിനുവേണ്ടി 
ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിനു സമീപമുള്ള പഴയ 
കെട്ടിടത്തിൽ സെമിനാർ ഹാളിൽ ഇടഭിത്തി 
നിർമ്മിക്കു കയും ചേയി ഡിംഗ് ഷട്ടറും 
ജനലുകളും നിർമ്മിക്കുക രൂപ് 3,00,000 7 ,500 
16/ എഇഇ/ 2010 - 11 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം - വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 2010 - 11 
യു . ജി. ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 2 അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
നടത്തുക - രൂപ 2 ,90,000 

7 , 250 
17/ എഇഇ / 2010 - 11 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം- വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 2010 -11 
നേഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
നടത്തുക - രൂപ 2,35,000 

- 5 ,900 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, 
ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി.5 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11. 

2010 ആഗസ്റ്റ് 2. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് വിഭാഗം, പാലാ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളതയുള്ളതും രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഓരോ 
പ്രവൃത്തിക്കും പ്രത്യേകമായി പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച ദർഘാസു 
കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ 20 - 8 - 2010 വൈകുന്നേരം 
കൃത്യം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാകുന്നു . അന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം കൃത്യം 4.30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എ ൻ ജി നീ യറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

(2 ) 


8 


( 1) 


(3 ) 


- പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 


1 


5 ,000 


79 / എഇഇ / 2010 - 11-- ചക്കാമ്പുഴ- ഇടക്കോലി 
റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 600 - ൽ അഴുക്കുചാൽ 
നിർമ്മാണം - രൂപ 2,00,000 
80 /എഇയ /2010 -11-- പാലാ -ഉഴവൂർ റോഡിൽ 
കി. മീ . 0/ 400- ൽ കലുങ്ക് നിർമ്മാണവും വീതി 
കൂട്ടലും - രൂപ് 3,00 ,000 


2 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 മുതൽ 
5 വരെ രൂപ 4 00 + വാറ്റ്, ക മ ന മ്പർ 6 മുതൽ 8 വര 
രൂപ 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9- ന് 500 + വാറ്റ്. 


7 ,500 


17 


( 1) 


( 2 ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
[ No. 5 / AEE /2009-10] 


5 ,000 


നമ്പർ ഡി . ബി . 534 / 2005. 

2010 ആഗസ്റ്റ് 2. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 27 - 8- 2010 വൈകുന്നേരം 4 
മണിവരെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


5 , 500 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


7 ,500 


5 ,000 


3 81 / എഇഇ/ 2010 - 11 - വാഴൂർ- പുലിയന്നൂർ 

റോഡിൽ കി . മീ . 19 / 500 - ൽ കലുങ്ക് 

നിർമ്മാണം - രൂപ് 2 , 00,000 
4 82/ എഇഇ / 2010 - 11 - ഈരാറ്റുപേട്ട -മുട്ടം 

റോഡിൽ കോന്നിപാട് പാലത്തിന്റെ 
അടിയന്തിര കേടുപാട് തീർക്കൽ- 
രൂപ് 2,20 , 000 
83 / എഇഇ/ 2010 - 11 - കട നാട് റോഡിൽ 
കടനാട് പാലത്തിന്റെ അപാച്ച് റോഡ് 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയും സി. സി . അഴുക്ക് 
ചാൽ നിർമ്മാണവും - രൂപ 3,00,000 
84 / എഇഇ/ 2010 - 11 - രാമപുരം- ഐങ്കൊമ്പ് 
റോഡിൽ കി . മീ. 0/ 000 മുതൽ 5/ 190 വരെ 
അഴുക്ക് ചാൽ നിർമ്മാണം- രൂപ 2, 00 ,000 
85 / എഇഇ / 2010 - 11 - പൂഞ്ഞാർ- പെരിങ്ങളം 
റോഡിൽ കി . മീ . 5 / 000 - ൽ പാർശ്വഭിത്തി 
നിർമ്മാണവും കലുങ്ക് നിർമ്മാണവും - 
രൂപ 2,50 ,000 
86 / എഇഇ/ 2010 - 1 - - ഏറ്റുമാനൂർ-പൂഞ്ഞാർ 
സംസ്ഥാന പാതയിൽ കി . മീ . 32 / 300 - ൽ 
അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണവും കലുങ്ക് വീതി 

കൂട്ടലും -രൂപ 2,00 ,000 
9 87 / എഇഇ/ 2010 -17 - വാഴമറ്റം- പിണ്ണാക്കനാട് 

റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 000 - ൽ നിലവിലുള്ള 
റോഡ് ഉയർത്തി അഴുക്ക് വെള്ളക്കെട്ട് 
ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- രൂപ 3,00,000 
88 / എഇഇ / 2010 - 11 - അന്തീനാട്- മേലുകാവ് 
റോഡിൽ വെറ്ററിനറി ആശുപ്രതിക്ക്മുൻപായി 
അഴുക്ക് ചാൽ നിർമ്മിച്ച് കവർ സ്ലാബ് 
ഇടുക - രൂപ് 2,00,000 


7 , 500 


6 ,250 


18 / എഇഇ / 2010 - 11-- പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ- സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം 
റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിന്റെ 
ഒന്നാം നിലയിൽ സംഭരണ സംവിധാനം 
ഏർപ്പെടുത്തുക - രൂപ 3, 00,000 
19 / എഇഇ/ 2010 - 1 ടി ടി ടെലി കമ്മ്യൂണി 
ക്കേഷൻ ഓഫീസിന് അധിക സംവിധാനം 
ഏർപ്പെടുത്തുക - രൂപ 3,00,000 
20 / എഇഇ / 2010 -17 ടി ടി റീജിയണൽ 
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽനിന്നും സ്റ്റോർ 
റൂമിലേക്ക് ഇടനാഴി നിർമ്മിക്കുക - 
രൂപ 3,00 ,000 


8 


7 ,500 


5 ,000 


7,500 


7 ,500 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 600 + വാറ്റ്. 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റുവിവരങ്ങളും ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഒരു മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


5 ,000 


സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 


11 


89 /എഇ/ 2010 - 11 - വലവൂർ- സെന്റ് തോമസ് 
മൗണ്ട്- കളമുക്കളം റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 000 
മുതൽ 5/ 000 വരെ അടിയന്തിര കേടുപാട് 
- തീർക്കലും ബിറ്റ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് 
ചെയ്യലും രൂപ് 3,00 , 000 


7 ,500 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിട വിഭാഗം 
സബ് ഡിവിഷൻ, 
കോട്ടയം. 


- ( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡിബി1/ 1986. 


2010 ആഗസ്റ്റ് 2. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 3, 6, 8, 
10 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 5, 9, 11 ഇവയ്ക്ക് 
രൂപ 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - നും 7 - നും രൂപ 500 + വാറ്റ്. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്- " എ മുതൽ “ ഡി വരെ 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് വിഭാഗം, പാലാ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ദർ ഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ പവർ ത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
പണ മാ യോ മണി ഓർ ഡ റാ യോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 

കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില 
യാ താരു കാര ണവ ശാലും മടക്കി കൊടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
-- അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ( കെട്ടിട വിഭാഗം) 
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 30 - 8 - 2010 
വൈകു ന്നേരം 4 മണിവരെ പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ സീൽചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
കരാറുകാരന്റെ പേരും വിലാസവും വ്യക്തമായി എഴുതേണ്ടി 
താണ്. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയ 
പരിധിക്കുള്ളിൽ ദർഘാസുകൾ തപാൽമുഖേനയും ഈ 
ആഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്, 
റോഡ്സ് വിഭാഗം, പാലാ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 
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| ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും രൂപ 


750 


- മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസു 
കളോടൊപ്പം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നിരതദ്രവ്യം കുറവില്ലാതെ 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടി തുക വിശദമായി ദർഘാസ് 
പമാ ണ ത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്ക പ്പെട്ട രൂപത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ പേരിൽ ബിൽഡിംഗ് 
സബ് ഡിവിഷൻ,കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയഥാവിധി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി 
യതും ടെൻഡർ എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ടെണ്ടറു 
കാരന്റെ പേരും വിലാസവും രേഖപ്പെടുത്തിയ വിധത്തിലും 
ആയിരിക്കണം. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെ 
ടാത്ത നിരതദ്രവ്യം അസാധുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാ നു ദ്ദേ ശി ക്കുന്ന കരാറുകാ രൻ 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ 50 രൂപ 
വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കരാറുകാരുടെ ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു കാരണങ്ങൾ കണക്കാക്കാതെ 
നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 


1,050 


1 9 / എഇഇ/ ബി . കെ . റ്റി .ആർ./ 2010 - 11 

എരുമേലി റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ കോൺട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
വാച്ചറെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
( 27th January 2010 to 26th July 2010 ) - 
രൂപ് 29, 016 
- 10/ എഇഇ / ബി . കെ . റ്റി .ആർ./ 2010 - 11 
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ കോൺട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
വാച്ചറെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
( June 2010 to November 2010) 
രൂപ 41, 175 
3 11 / എ ഇ ഇ / ബി . കെ . റ്റി .ആർ. / 2010 - 11 

ഈരാറ്റുപേട്ട റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - കോൺട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
വാച്ചറെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
(2nd July 2010 to December 2010 ) 

രൂപ 41,175 
4 12/ എഇഇ/ ബി . കെ . റ്റി .ആർ. / 2010 - 11 

എരുമേലി റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - കോൺടാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
വാച്ചറെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
( Aug 2 01 0 to January 2011 ) 
രൂപ 41,400 
5 13 / എഇഇ/ ബി . കെ . റ്റി . ആർ. / 2010 - 11 

ഈരാറ്റുപേട്ട പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെ 
ക്ടറുടെ ഓഫീസിന്റെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ -രൂപ 3,00,000 
- 6 14 / എ ഇ ഇ / ബി . കെ . റ്റി . ആർ./ 2010 - 11 

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുൻസിഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
നമ്പർ III - ന്റെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കുന്ന 
തിനുള്ള അടിയന്തിര പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - രൂപ 2 ,47,000 


-- പൊതു മരാമത്തു വകു പ്പിലെ ദർഘാ സു കളെ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധക 
മായിരിക്കും. 


1,050 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

കെട്ടിട വിഭാഗം, 
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


1, 050 


TENDER NOTICES 


- (1) 


7 , 500 


- No . D5-3703/26/2010. 

| 13th July 2010 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work are invited by the Superintending 
Engineer, Buildings and Local Works , Central Circle , 
Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala from 
registered eligible class of contractors of PWD for the 
following work through registered post only (Courier 
Service not accepted ). The tenders will be accepted upto 
4 p . m . on the last date of receipt of tender prescribed for 
the work . 


6 ,200 


| SI. 
No. 


Tender No . and Name of 

Work with PAC 


EMD 
- Rs. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1, 2 , 3, 4 
ഇവയ് ക്ക് രൂപ 300 + VAT @ 4 %, കമ നമ്പർ 5 - ന് രൂപ 
600 + VAT @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് രൂപ 500 + VAT @ 4 %. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം എ , ബി , സി , ഡി. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും വിശ ദ വി വ ര ങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചവരുടെ ആഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാനദിവസം 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫാറത്തിന്റെ വില പണമായോ മണി ഓർഡറായോ അടച്ചു 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ്ഫാത്തിന്റെ 
വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 


| 1 37/2010 - 11 - Supply, Installation, testing and 

commissioning telephone cables and 
accessories and LAN System -Revenue tower 
for the Commissioner of Police , Kochi city , 
Ernakulam - Rs. 4.20 lakh 

| 10,500 
2 40/2010 - 11 - Providing security power fencing 

around female block prison in Sub Jail , 
Viyoor - Rs. 3 . 30 lakh 

8,500 


ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ കരാറുകാർ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. പ്രവൃത്തി ലഭിച്ച കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് 
വയ്ക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുപോകുക യാ ണെങ്കിൽ ഈ കാരണം 
കൊണ്ട് വേറെ കരാറുകാരനെ ഏല്പിക്കേണ്ടിവന്നാൽ തൻമൂലം 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഒഴിഞ്ഞു 
പോകുന്ന കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 


Cost of tender documents — Rs. 900 + VAT for 
Sl. No. 1 and Rs. 700 + VAT for Sl. No. 2 . 

Last date of receipt of tenders — 27 -8 -2010 . 
Class of tenderer - " C and above . 


19 


Time of completion — 1 month for Sl. No . 1 and 2 
month for Sl. No. 2 . 

The tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours from 18 - 8 - 2010 to 20 -8 -2010 up to 1 p . m . on 
application in writing and payment of cost of tender 
documents (not refundable ) either in cash or by money 
order. The EMD produced for each work should pledged 
in favour of Superintending Engineer, Buildings and Local 
Works , Central Circle , Thrissur with name of work . The 
tenders will be opened on the last date of receipt at 
4 .30 p . m . in the presence of available tenderers . 

The tender documents will be issued only to the 
registered contractors of PWD and are not transferable . If 
the last date of receipt of the tender is to be declared as 
holiday , tenders will be received on the next working day 
according to the schedule fixed . Preliminary agreement 
should be enclosed duly filled and signed by the 
tenderers in stamp paper worth Rs. 100 . Tenders not 
complying with the above conditions will not be accepted . 
All the rules in PWD regarding the tenders are applicable 
to this tender also . Department is not responsible for any 
postal delay in receiving tenders . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മദ്ധ്യമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ( ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സസ്) , 
സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പില അ ർ ഹ രാ യ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസ് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയി തപാലിൽ മാത്രം ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ വരുന്ന തപാലുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് 
അവസാന തീയതിയ്ക്ക് 4 മണിവരെയായിരിക്കും. 


വില രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 
- യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
കരാ റു കാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയതും പ്രവർത്തിയുടെ 

പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റ് നൂറ് രൂപ മുദ്ര പത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതും 
നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
Note: — The tenderer/Authorised dealer or Manufacturer 

should give site guarantee for all the installation 
for 3 years after successful completion and 
commissioning of the installation . The contractor 
has to produce a bank guarantee equal to 10 % 
at the contract PAC of the work at the time of 
execution of agreement. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


37/ 2010 - 17 - എറണാകുളം റവന്യൂ ടവറിലുള്ള 
കൊച്ചിൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ 
ഓഫീസിൽ ടെലഫോൺ കേബിൾ 
LAN സിസ്റ്റം-സപ്ലെ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ 
ടെസ്റ്റിംഗ് ആന്റ് കമ്മീഷനിംഗ് - 
രൂപ 4.20 ലക്ഷം 
40/ 2010- 1 - - വിയ്യൂർ സബ് ജയിലിൽ സീ 
കളുടെ ജയിൽ ബ്ലോക്കിന് ചുറ്റും സെക്യൂരിറ്റി 
പവർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കൽ - 
രൂപ 3.30 ലക്ഷം 


No. D5- 3703/ 28 /2010 . 

15th July 2010. 
Competitive tender in sealed covers superscribing the 
name of work is invited by the Superintending Engineer , 
Buildings and Local Works, Central Circle , Thrissur on 
behalf of Governor of Kerala from registered eligible class 
of contractors of PWD for the following work through 
Registered Post only (Courier Service not accepted ). The 
tenders will be accepted upto 4 p . m . on the last date of 
receipt of tender prescribed for the work . 

Tender No. and Name of work with PAC — 41/2010 -11 
Construction of New building for Thiruvillwamala MRS 
85 lakhs. 

EMD -Rs. 50, 000 . 
Cost of tender documents Rs. 12 ,800 + VAT. 
Last date of receipt of tender - 27- 8- 2010 . 
Class of tenderers — ‘ A ’ Class. 
Period of completion — 12 months. 


10 ,500 


8 , 500 


ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 700 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 27 - 8 - 2010 . 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് " സി യും ഉപരിയും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമനമ്പർ 1 - ന് 
ഒരു മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രണ്ട്മാസം. 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 18 - 8 - 2010 മുതൽ 20 - 8 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 
മണിവരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 


The tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours from 17 -8 - 2010 to 19 -8 - 2010 up to 1 p . m . on 
application in writing and payment of cost of tender 
documents (not refundable ) either in cash or by money 
order. The EMD produced for the work should pledged in 
favour of Superintending Engineer, Buildings and Local 
Works, Central Circle, Thrissur with name of work . The 
tenders will be opened on the last date of receipt at 
4. 30 p . m . in the presence of available tenderers . 
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The tender documents will be issued only to the 
registered contractors of PWD and are not transferable . If 

No, D5-3703 / 29 /2010 . 

27th July 2010. 
the last date of receipt of the tender is to be declared as 
holiday, tenders will be received on the next working day 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
according to the schedule fixed . Preliminary agreement the name of work is invited by the Superintending 
should be enclosed duly filled and signed by the Engineer , Buildings and Local Works, Central Circle , 
tenderers in stamp paper worth Rs. 100 . Tenders not Thrissur on behalf of Governor of Kerala from registered 
complying with the above conditions will not be accepted . eligible class of contractors of PWD for the following 
All the rules in PWD regarding the tenders are applicable work through Registered Post only (Courier Service not 
to this tender also . Department is not responsible for any accepted ). The tenders will be accepted upto 4 p . m . on 
postal delay in receiving tenders. 

the last date of receipt of tender prescribed for the work . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മദ്ധ്യമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

Tender No . and Name of work with PAC — 43 /2010- 11 — 
എഞ്ചിനീയർ ( ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്) Supply , Installation , Testing and commissioning of Solar 
സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് Traffic Signal System display at 7 Junctions in North 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ അ ർ ഹ രായ അംഗീകൃത 

Paravur, Ernakulam - Rs. 46.86 lakh 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസ് 

EMD - Rs. 50,000 . 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയി തപാലിൽ മാത്രം ക്ഷണിച്ചു 

Cost of tender documents --Rs. 7, 100 + VAT. 
കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ വരുന്ന തപാലു കൾ 

Last date of receipt of tender - 8 - 9 -2010 . 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് Period of completion — 2 months. 
അവസാന തീയതിക്ക് 4 മണിവരെയായിരിക്കും. 

Class of tenderers — ‘ A ’ Class. 
- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 

The tender documents and other particulars can be 
തുകയും 41/ 2010 - 1 -- തിരുവില്വാമല എം . ആർ. എസ്സ്.നുവേണ്ടി 

had from the office of the undersigned during office 
പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം - രൂപ 85 ലക്ഷം. 

hours from 30 - 8 - 2010 to 2 - 9 - 2010 upto 1 p . m . on 
നിരതദ്രവ്യം -രൂപ 50,000 . 

application in writing and payment of cost of tender 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില രൂപ 12,800 + വാറ്റ്. 

documents (not refundable ) either in cash or by money 

order. The EMD produced for each work should pledged 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 27- 8- 2010. in favour of Superintending Engineer , Buildings and Local 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് " എ ക്ലാസ്സ്. 

Works, Central Circle , Thrissur with name of work . The 

tenders will be opened on the last date of receipt at 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 

4. 30 p . m . in the presence of available tenderers. 
ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 

The tender documents will be issued only to the 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 17 - 8 - 2010 മുതൽ 19 - 8 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 

registered contractors of PWD and are not transferable . If 
മണിവരെ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 

the last date of receipt of the tender is to be declared as 
വില രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 

holiday, tenders will be received on the next working day 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

according to the schedule fixed. Preliminary agreement 
ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അട യ്ക്കു ന്ന തുക should be enclosed duly filled and signed by the 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ tenderers in stamp paper worth Rs. 100. Tenders not 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള complying with the above conditions will not be accepted . 
ക രാ റു കാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . All the rules in PWD regarding the tenders are applicable 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി ഏതെങ്കിലും 

to this tender also . Department is not responsible for any 
കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 

postal delay in receiving tenders. 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ - കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മദ്ധ്യ മേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
അംഗീകത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 

- എഞ്ചിനീയർ ( ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്) 
കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അർഹരായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസ് പ്രവൃത്തിയുടെ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് നൂറ് രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ 
ഒപ്പിട്ടു സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയി തപാലിൽ മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ വരുന്ന തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തര 
സംബ ന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും വാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാന 
ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

തീയതിയ്ക്ക് 4 മണിവരെയായിരിക്കും. 
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ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 43 /2010 - 11 - എറണാകുളം നോർത്ത് പറവൂരിൽ 7 
ജംഗ്ഷനുകളിൽ സപ്ലെ, ഇൻസുലേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് ആന്റ് 
കമ്മീഷ നിംഗ് ഓഫ് സോളാർ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം 
ഡിപ്ലേ- രൂപ 46.86 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000. 


- 7. 80 % of payment will be made after the completion 
- of work , then 10 % of payment after one year, then the 
next 10 % after two years. 

8 . The contractor must have experience in doing 
similar works in last two years and should produce the 
proof for the same. 

9 . Firms or company quoting the rate shall have 
service centre at Ernakulam . 

- 10 . EMD shall be released only after two years of 
completion of the work on submission of bank guarantee 
for equivalent amount. 

11. Repairs of the traffic signal system shall be done 
within two hours of registering the complaint over 

telephone by the concerned authority (Assistant 
- Engineer, Electronic, PWD , Ernakulam ). 

12 . The contractor has to produce a bank guarantee 
equal to 10 % of the contract PAC of the work at the time 
of execution of the agreement. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - രൂപ 7,100 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി- 8- 9-2010. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 2 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് - എ ക്ലാസ്സ്. 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 30 - 8 - 2010 മുതൽ 2 - 9 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
രൊക്ക മായോ മണി യോർ ഡ റായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 
യാതൊരുകാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
കരാ റു കാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭി ക്കു ന്നതും അവ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയതും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് നൂറ് രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി 
ഒപ്പിട്ടു സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ 
പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ 
ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Buildings & Local Works, 
Central Circle , Thrissur. 


| ( Sd.) 
Superintending 

Engineer 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The works shall be completed in all respect in two 
months after handing over of the site . 

2 . Routing of all cables , location of Junction boxes 
etc . are to be done without affecting the road traffic . 

- 3 . Cables, Conduits , Connectors are to be supplied 
only of approved make and models and the samples to be 
provided and got approved before the commencement of 
work by the Assistant Executive Engineer, PWD Electronic 
Sub Division, Thrissur. - 

4 . Top quality workmanship and neatness shall be 
maintained in cabling works and its termination in junction 
boxes . 

- 5 . Quantity of items in the Schedule may vary 
subject to the site requirement and payment will be made 
to the actual quantity of the materials used for the work . 

6 . On site replacement warranty for the installation 
shall be five years after the successful completion and 
commissioning of the installations, Including battery LED 
Lights etc . 


ലേലപ്പരസ്യം 
നമ്പർ എ2-605 /07/IV. 

2010 ജൂ ലൈ 26. 
പെരിന്തൽമണ്ണ നിരത്ത് ഉപ വി ഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിന്റെ ആർത്ഥിക 
പരിധിയിൽ വരുന്നതും കാറ്റിലും മഴയിലും മറിഞ്ഞുവീഴാൻ 
സാദ്ധ്യതയുള്ളതും മുറിച്ചുമാറ്റി ലേലം ചെയ്യുവാൻ ഉത്തരവു 
കിട്ടിയതുമായ പെരുംപിലാവ്- നിലമ്പൂർ റോഡിൽ കി . മീറ്റർ 
63 /200 - ൽ നിൽക്കുന്ന 68 -0, 69 -ാം നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ടു 
മാവു മരങ്ങളും 70 -ാം നമ്പർ പ്ലാവും ഉൾപ്പെടെമൂന്നു മരങ്ങൾ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ 
അദ്ദേഹം അധികാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ 
2010 ആഗസ്റ്റ് 30 -ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച 11 മണിക്ക് മുകളിൽ 
പരാ മർശിച്ച മര ങ്ങ ൾ നിൽക്കു ന്ന തിനു സമീപം വച്ച് 
പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലേലം നടക്കാതെ പോയാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 

- ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 2, 000 രൂപ 
(രണ്ടായിരം രൂപ ) നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ലേലം 
ഉറ പ്പി ക്കുന്ന ആൾ ലേല സംഖ്യ നികുതി അടക്കം 
അപ്പോൾത്തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേല സംഖ്യ നികുതി 
അടക്കം അടയ്ക്കുവാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവരുടെ നിരതദ്രവ്യം 
സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതും പുനർലേലം 
നടത്തുന്നതുമായിരിക്കും. 

- ലേലം കൈകൊള്ളുന്ന വ്യക്തി ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്ന 
ദിവസം മുതൽ ഏഴു (7) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലേല വസ്തുക്കൾ 
പൂർണ്ണ മായും നീക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. അല്ലാ ത്ത പക്ഷം 
ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ് ന ങ്ങൾക്കും ലേലം പിടിച്ച് 
വ്യക്തിയായിരിക്കും ഉത്തരവാദി. പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്കെതിരെ 
നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന എന്തു 
നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിനധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
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(1) 


| (2) 


ലേലം സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
നില വിലു ളള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ ലേല ത്തിനും 
ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


3 ,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം, 
പെരിന്തൽമണ്ണ . 


- ( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


2, 500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1, 650 


നമ്പർ ഡി4 - ടി .എൻ.7 / 2010 - 11. 


2010 ജൂ 


ലൈ 26. 


1, 400 


വർഷാന്ത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2010 - 11 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

മേജർ ഓപ്പറേഷൻ തിയ്യറ്ററിന്റെ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- ജലവിതരണം, സാനിറ്ററി 
എന്നിവയുടെ റിപ്പയർ പ്രവർത്തികൾ - 

രൂപ 1,20,000 
7 ടി ടി ഒ. പി . ബ്ലോക്ക് എ . ബി . സി.യിലെ 

ടി ടി രൂപ 1, 00 ,000 
8 ടി ടി ഒ. പി. ബ്ലോക്ക് ജി .എച്ച്. ഐ . ജെ . 

യിലെ ടി ടി - - രൂപ 65,000 
9 ടി ടി റീജിയണൽ കെമിക്കൽ ലാബിലെ 

- ടി ടി - രൂപ 55,000 
- 10 ടി ടി കിച്ചൺ, ലാൺട്രി എന്നിവയിലെ 

- ടി ടി രൂപ 20, 000 
11 ടി ടി സാവിത്രീ ദേവീ സാബു മെമ്മോറിയൽ 

കാൻസർ കേന്ദ്രത്തിലെ ടി ടി രൂപ 55, 000 
12 ടി ടി 10 -ാം നമ്പർ എൽ. സി. ടൈപ്പ് 

ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി ടി രൂപ 15 ,000 
13 ടി ടി 6 -ാം നമ്പർ സി . ടൈപ്പ് 

ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി ടി - രൂപ 15 ,000 
14 കോഴിക്കോട് ഗവ. മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ 

വാർഡ് 1- ലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ ടി ടി രൂപ 8,000 
- 15 ടി ടി വാർഡ് 5- ലെ ടി ടി -- രൂപ 15, 000 
16 ടി ടി വാർഡ് 6- ലെ ടി ടി - രൂപ 10 ,000 


500 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കോഴിക്കോട് പ്രത്യേക 
കെട്ടിട വിഭാഗം ഉപകാര്യാലയം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് താഴെ 
കാണുന്ന തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ യോഗ്യത 
യുള്ളതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു 
മായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രവൃത്തി 
യുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അന്നേ ദിവസം 
വൈകു ന്നേരം 4 .30 - ന് അ സി സ്റ്റന്റ് എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യറോ അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


1 , 400 


400 


400 


300 


400 


300 


കരാറുകാരൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുള്ളിൽ തപാൽ മാർഗ്ഗം ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. തപാൽ വകുപ്പിൽ വരുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് യാതൊരു കാരണവശാലും 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 1, 2, 12 , 13, 
14 , 15 , 16 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 300 + വാറ്റ്, മറ്റു ള്ള വയ് ക്ക് 
രൂപ 400 + വാറ്റ്. 


കമ് 
നമ്പർ 


പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമ യ വും - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 8 വരെ 7 - 9 - 2010 
വൈകുന്നേരം 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 9 മുതൽ 16 വരെ 8 -9 - 2010 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


(1) 


(2 ) 


- ( 3) 


1,100 


1,000 


| 1 കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് 

അ നു ബ ന്ധിച്ചുള്ള എൽ. സി . 1 
ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി 

കൾ -- രൂപ 42,000 
2 ടി ടി എൽ. സി . 4 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ 

- ടി ടി പ്രവൃത്തികൾ -രൂപ 38,000 
3 ടി ടി ഡി . 1 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ടി 
- ടി പ്രവൃത്തികൾ - രൂപ 83 ,000 

കോഴിക്കോട് ഗവ. മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ 
പുതിയ ബ്ലോക്കിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ - രൂപ 1,00, 000 
5 ടി ടി നിലവിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറിനു 

ചുറ്റുമതിലും ഗെയ്റ്റും നിർമ്മിക്കൽ 
രൂപ 1,00 ,000 


പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി കമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 
ഒരു മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 31- 12 - 2010. 

- ദർഘാസ് (പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിക്ക് 10 
ദിവസം മുൻപ് മുതൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്ക 
മായോ മണി യോർഡർ ആയോ അയച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് 
വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല . ഓരോ പ്രവർത്തിയുടേയും ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
പ്ത ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുക യാ ണെ ങ്കിൽ 
അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്ന 
താണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 


2 , 100 


2 ,500 


2 ,500 


23 


ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള സീൽവച്ച ദർഘാസുകൾ 27 - 8 - 2010 - ന് 
3 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


രൂപ് 


700 


മറ്റു വ്യവസ്ഥ ക ളെല്ലാം പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതു പോലെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
പമാ ണ ങ്ങൾ പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുകയും പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് 100 രൂപ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃ ക യിൽ സമർപ്പി 

ക്കേ ണ്ട തു മാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമ നി ധി യി ലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നികു തി യായി ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിച്ചെ ടു ക്കുന്നതും 
നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതു മാ യിരിക്കും. കേരള സ്റ്റേറ്റ് 
കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, സർക്കാർ അംഗീകൃത ലേബർ 
കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
നിര ക്കിലുള്ള ദർഘാ സിനെക്കാളും പത്ത് ശത മാ നം 
അധികത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ തന്നെ ഏതെ ങ്കിലും ദർഘാസോ എല്ലാ 
ദർഘാസുകളുമോ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അധികാ രി യിൽ നിക്ഷിപ്ത മാ യി രിക്കും. 
ഗ്യാരണ്ടി പിരീഡ് 21 - 11 - 1992 - ലെ ജി . ഒ . ( എം . എ സ് .) 
നമ്പർ 96/ 92 പി. ഡബ്ല . ഡി. ആന്റ് ടി. പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


35 /2010 - 11 - കാസറഗോഡ് താലൂക്ക് റവന്യൂ 
റിക്കവറി ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് 
സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 27 ,000 
36/ 2010 -11- കാസറഗോഡ് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ വിശ്രമ മന്ദിരത്തിന്റെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (ട്യൂബും ഫാനും മാറ്റൽ) - 
രൂപ 15, 000 


400 


-- ജി. ഒ. ( പി ) 84/ 97 / പി . ഡബ്ലു . ഡി . ആന്റ് ടി . തീയതി 
19 -8 - 1997 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസുകൾക്ക് 
ബാധകമായിരിക്കും. 


പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി കമനമ്പർ 1- ന് 10 ദിവസം, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 5 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത്- എല്ലാ ക്ലാസ്സുകാരും. 
- ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും, വിൽപ്പന 
നികു തിയും (രൂപ 300 + 12 .5 % വാറ്റ്) ചേർത്ത് ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾക്കായി കാസറഗോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ടിക്കൽ ഉപവിഭാ ഗ ത്തിൽ 27 - 8 - 2010 , 1 മണിവരെ 
അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 രൂപയുടെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത് 27 - 8 - 2010 - ന് 3 മണിക്ക് 
മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ 
യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ കരാറുകാരുടെയോ 
അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ 27 -8- 2010, 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പ്രത്യേക കെട്ടിടവിഭാഗ 
ഉപകാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 

അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എസ് . ഡി . ടി.എൻ. 9 / 2010 -11. 2010 ആഗസ്റ്റ് 6. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം, കാസറഗോഡ് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
ഉപവിഭാഗം, കാസറഗോഡ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


